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2. Instalacion de Module de Sloodle. (requerido) 

Vamos a instalar el modulo de Sloodle. 
• Navega a tu carpeta de Moodle mod : 

MoodleWindowsInstaller-latest-19 / server / Moodle / mod 



• Si una carpeta sloodle existe aqui ya, entonces borrarla : 
Si existe una instalacion anterior, hay que borrarla. 



• Anade la carpeta sloodle de esta descarga : 

"1 sloodle 

Busco en la carpeta "sloodle_all_0.4" la carpeta "Sloodle". 

Copio la carpeta "Sloodle" dentro de la carpeta mod. 

Esto se realiza, porque "Sloodle" es un modulo de Moodle, y 
por eso copio la carpeta "Sloodle" dentro de la carpeta de modulos 
(mod) de Moodle. 



